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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 


(ΐ) 

Με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα 
στις 31 Δεκεμβρίου 1996 με πρόταση του Υφυπουργού 
Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τίθε¬ 
νται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το βαθμό που φέ¬ 
ρουν και εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5ζτου άρθρου 48 
του Ν.Δ. 178/1969, οι παρακάτω αξιωματικοί που κατελή- 
φθησαν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους: 

α. Συνταγματάρχης Διαχειριστών Υγειονομικού 
Βερεντζιώτης Αθανάσιος του Στέφανου ΑΜ 39549, που 
γεννήθηκε το έτος 1940, στην Ράξα Τρικάλων. 

β. Αντισυνταγματάρχες Τεχνικού: 

Διάκος Κωνσταντίνος του Δημητρίου ΑΜ 40996, που 
γεννήθηκε το έτος 1941, στην Αχιλαδέα - Δομοκού 
Φθιώτιδας. 

Ρασιάς Αναστάσιος του Γεωργίου ΑΜ 42064, που γεν¬ 
νήθηκε το έτος 1941, στην Πελλάνα - Λακεδαίμονος 
Λακωνίας. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 

- ♦ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 


( 2 ) 

Με Προεδρικό Διάταγμα από 31.12.1996, που εκδόθηκε 
στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, α¬ 
παλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ο Χαράλαμπος 
Παπαδόπουλος του Γεωργίου, υπάλληλος με βαθμό 
Πληρεξουσίου Υπουργού Α' τάξεως του Διπλωματικού 
Κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, ως εμπίπτων στη 


διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 2399/1996, θεωρούμενος 
σύμφωνα με τη διάταξη αυτή ότι στις 31.12.1996 συμπλή¬ 
ρωσε τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δη¬ 
μόσια υπηρεσία και παράλληλα ότι συμπλήρωσε, σύμφω¬ 
να με τις κείμενες διατάξεις, κατά την ίδια ημερομηνία και 
το 58ο έτος της ηλικίας του. 

Με το ίδιο από 31.12.1996 Προεδρικό Διάταγμα, ο ανω¬ 
τέρω διατηρεί επί τιμή το βαθμό του Πληρεξουσίου 
Υπουργού Α' τάξεως, λόγω συμπληρώσεως τριακονταε¬ 
τούς εν συνόλω ευδόκιμης υπηρεσίας και δεκαετούς σε 
πρεσβευτικούς βαθμούς. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ 
-♦- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

(3) 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στην 38771/12.11.96 κοινή απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργρύ Εθν. Παιδείας και 
Θρησκευμάτωνπου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 251/27.12.96 
(τ.Γ) και αφορά μετάταξη του Κοκκινίδη Παναγιώτη, στη 
σελίδα 1968 και στη β' στήλη επιφέρεται η πιο κάτω διόρ¬ 
θωση: 

Από το λανθασμένο ' (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ - ΥΠΕΘΟ 
7244/8.12.96) στο ορθό (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ - ΥΠΕΘΟ 
7244/18.12.96). 

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 

-♦- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 


(4) 

Με την 39327 Φ. 102.2/27.12.1996 απόφαση Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης αποφασίζεται: 

Άρθρο 1 

Κατανέμεται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες η μέχρι 
την ισχύ της παρούσας απόφασης υπηρετούσα δύναμη 
του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού 
Σώματος που έχει κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα 
ως ακολούθως: 
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I. Προσωπικό Γενικών Υπηρεσιών (Γ.Υ.) 


Αντιστράτηγος 1 

Υποστράτηγος 1 

Αρχιπύραρχοι 7 

Πύραρχοι 16 

Αντιπύραρχοι 30 

Επιπυραγοί 205 

Πυραγοί 167 

Υποπυραγοί- Ανθυποπυραγοί 320 

Πυρονόμοι 697 

Αρχιπυροσβέστες 2290 

Πυροσβέστες 1577 

Δοκ. Πυροσβέστες 500 


5811 


II. Προσωπικό Ειδικών Υπηρεσιών (ΕΎ.) 

Α. Τεχνικοί: 

Πύραρχος 

Αντιπύραρχος 1 

Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 9 

Πυρονόμοι 8 

Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες 38 

56 

Β. Πλοηγοί - Κυβερνήτες: 

Πύραρχος 1 

Αντιπύραρχος 1 

Επιπυραγοί 9 

Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 24 

35 

Γ. Πλοηγοί - Μηχανικοί: 

Πύραρχος 1 

Αντιπύραρχος 

Επιπυραγοί . 7 

Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 20 

Πυρονόμοι 21 

Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες 28 

77 

Δ. Υγειονομικοί: 

Αρχιπύραρχος 1 


Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί - Πυραγοί 11 

Στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του 
Σώματος που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως εξής: 

I. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 


Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 

Αντιστράτηγος 

Υποστράτηγος 

Αρχιπύραρχος Γ.Υ. 


1, Αρχηγός Π.Σ. 

1, ΥπαρχηγόςΠ.Σ. 
1, ως Διευθυντής 
Α.Π.Σ. 


Αρχιπύραρχος - Υγειονομικός 1 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Πύραρχος Π/Μ 1 

Αντιπύραρχοι Γ.Υ. 5 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 12 

Πυραγοί Γ.Υ. 12 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 15 
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 80 


II. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 


Αττικής 

(Επιτελείο) 

Αρχιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες Γ.Υ. 5 

(1) Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Αντιπύραρχοι Γ.Υ. 4 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 33 

Πυραγοί Γ.Υ. 18 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 62 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 830 

Πύραρχοι - Πυραγοί Υγειονομικοί 7 

(2) Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά 
α. Προσωπικό Γενικών Υπηρεσιών 

Πύραρχοι 1 

Αντιπύραρχοι 2 

Επιπυραγοί 13 

Πυραγοί 8 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί 20 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 300 

β. Προσωπικό Ειδικών Υπηρεσιών 
Αξιωματικοί Πλοηγοί Κυ βερνήτες 15 

Αξιωματικοί Πλοηγοί Μηχανικοί 8 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες Π/Μ 21 

(3) Π.Υ. Ελευσίνας 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 48 

(4) Π.Υ. Π/Α Ελευσίνας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 42 

(5) Π.Υ. Λαυρίου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(6) Π.Υ. Νέας Μάκρης 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(7) Π.Υ. Κρωπίας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 
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2. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 


Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
(Επιτελείο) 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 3 

(1) Π.Υ. Κομοτηνής 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(2) Π.Υ. Καβάλας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 35 

(3) Π.Υ. Λιμένα Καβάλας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

. Αρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες Γ.Υ. 17 

Αξιωματικοί Πλοηγοί Κυβερνήτες 5 

Αξιωματικοί Πλοηγοί Μηχανικοί 5 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες Π/Μ 7 

(4) Π.Υ. Ελευθερούπολης 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(5) Π.Υ. Δράμας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(6) Π.Υ, Ξάνθης 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(7) Π.Υ. Αλεξανδρούπολης 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 35 

(8) Π.Υ. Ορεστιάδας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(9) Π.Υ. Διδυμοτείχου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 


Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(10) Π.Υ. Χρυσούπολης 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 

3. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Κεντρικής Μακεδονίας 
(Επιτελείο) 

Αρχιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 5 

(1) Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 

ΑντιπύραρχοιΓ.Υ. 2 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 15 

Πυραγοί Γ.Υ. 6 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 20 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 

Πυροσβέστες 380 

Αξιωματικοί Πλοηγοί Κυβερνήτες 5 

Αξιωματικοί Πλοηγοί Μηχανικοί 5 

Πυρονόμοι - Αρχ/στες - Υπαρχ/στες - Πυρ/στες Π/Μ 7 
Πύραρχος - Πυραγός Υγειονομικός 1 

(2) Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης 

Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί (Τ) 4 

Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχ/στες - Πυροσβέστες (Τ) 11 

(3) Π.Υ. Σερρών 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 35 

(4) Π.Υ. Πολυγύρου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(5) Π.Υ. Κιλκίς 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(6) Π.Υ. Έδεσσας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. _ 1 · 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 


Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(7) Π.Υ. Γιαννιτσών 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(8) Π.Υ. Βέροιας 
Επιπυραγός Γ.Υ. 
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Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(9) ΠΎ. Νάουσας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες ΓΎ. 27 

(10) Π.Υ. Κατερίνης 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(11) Εθελοντικός Π.Σ. Άνω Πορόϊων Σερρών 

Υποπυραγός - Ανθυποπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 2 

4. Περιφερειακή Διοίκηση Πυρ/κών Υπηρεσιών Δυτικής 
Μακεδονίας 
(Επιτελείο) 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 3 

(1) ΠΎ. Κοζάνης 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγοί ΓΎ. 3 

Πυραγοί ΓΎ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες ΓΎ. 27 

(2) ΠΎ. Πτολεμαΐδας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(3) ΠΎ. Φλώρινας 

Επιπυραγός ΓΎ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες ΓΎ. 27 

(4) ΠΎ. Καστοριάς 

Επιπυραγός ΓΎ. 1 

Πυραγός ΓΎ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί ΓΎ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες ΓΎ. 27 

(5) ΠΎ. Γρεβενών 

Επιπυραγός ΓΎ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί ΓΎ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες ΓΎ. 27 

5. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Ηπείρου 

(Επιτελείο) 

Πύραρχος ΓΎ. 1 


Πυραγός ΓΎ. 1 

, Πυρονόμοι-Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες ΓΎ. 5 

(1) Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιωαννίνων 

Αντιπύραρχος ΓΎ. 1 

Επιπυραγοί ΓΎ. 6 

Πυραγοί ΓΎ. 2 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 6 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 

Πυροσβέστες ΓΎ. 88 

(2) ΠΎ. Ηγουμενίτσας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός ΓΎ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες ΓΎ. 48 

(3) ΠΎ. Άρτας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες ΓΎ. 27 

(4) ΠΎ. Πρέβεζας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες ΓΎ. 27 

(5) ΠΎ. Φιλιππιάδας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες ΓΎ. 27 

(6) ΠΎ. Πάργας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός ΓΎ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί ΓΎ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

6. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Θεσσαλίας 
(Επιτελείο) 

Αρχιπύραρχος ΓΎ. 1 

Πυραγός ΓΎ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 5 

(1) Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λάρισας 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγοί ΓΎ. 6 

Πυραγοί Γ.Υ. 2 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 6 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 

Πυροσβέστες ΓΎ. 100 

Πύραρχος - Πυραγός Υγειονομικός 1 

(2) ΠΎ. Βόλου 

Επιπυραγός ΓΎ. 1 

Πυραγός ΓΎ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 48 
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(3) ΠΎ. Π/Α Νέας Αγχιάλου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

ΓΊυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 42 

(4) Π.Υ. Τρικάλων 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(5) Π.Υ. Καλαμπάκας 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 

(6) Π.Υ. Καρδίτσας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(7) Π.Υ. Σοφάδων 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 

(8) Π.Υ. Παλαμά 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 

7. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Δυτικής Ελλάδας 
(Επιτελείο) 

Αρχιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 5 

(1) Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πάτρας 

ΠύραρχοςΓ.Υ. 1 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 6 

Πυραγοί Γ.Υ. 4 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 6 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 115 

Αξιωματικοί Πλοηγοί Κυβερνήτες 5 

Αξιωματικοί Πλοηγοί Μηχανικοί 5 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - Υπαρχ/στες - 
Πυροσβέστες Π/Μ 7 

(2) Π.Υ. Π/Α/Αράξου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 42 

(3) Π.Υ. Αιγίου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 


Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(4) Π.Υ. Μεσολογγίου 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(5) Π.Υ. Αγρίνιου 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 


Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 35 

(6) Π.Υ. Ναυπάκτου 

Επιπυραγός Γ.Υ. ι 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(7) Π.Υ. Αμφιλοχίας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(8) Π.Υ. Πύργου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 48 

(9) Π.Υ. Αμαλιάδας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(10) Π.Υ. Λεχαινών 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(11) Π.Υ. Π/Α Ανδραβίδας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 42 

(12) Π.Υ. Καλαβρύτων 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες- 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 


8. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Π ελοπο ννή σου. 

(Επιτελείο) 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέοτες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 3 
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(1) ΠΎ. Τρίπολης 

Αντιπύραρχος ΓΥ. 1 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί- ΑνθυποπυραγοίΓΎ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 35 

(2) Π.Υ. Καλαμάτας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 48 

(3) Π.Υ. Π/Α Καλαμάτας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 42 

(4) ΠΎ. Γαργαλιάνων 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(5) Π.Υ. Σπάρτης 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(6) Π.Υ. Μεγαλόπολης 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-ΑνθυποπυραγοίΓΎ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(7) Π.Υ. Γυθείου 

Επιπυραγός ΓΎ. 1 

Πυραγός ΓΎ. 1 

Υποπυραγοί-ΑνθυποπυραγοίΓΎ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(8) ΠΎ. Ναυπλίου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός ΓΎ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(9) Π.Υ. Άργους 

Επιπυραγός Γ.Υ. ♦ 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί ΓΎ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες ΓΎ. 27 

(10) Π.Υ. Κορίνθου 

Επιπυραγός ΓΎ. 1 

Πυραγός ΓΎ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες ΓΎ. 48 


9. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 


Στερεός Ελλάδας 
(Επιτελείο) 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 3 

(1) ΠΎ. Λαμίας 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγοί ΓΎ. 3 

Πυραγός ΓΎ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί ΓΎ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες ΓΎ. 35 

(2) Π.Υ. Μακρακώμης 

Πυραγός ΓΎ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί ΓΎ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες ΓΎ. ^ 20 

(3) Π.Υ. Καρπενησιού 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός ΓΎ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί ΓΎ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες ΓΎ. 27 

(4) Π.Υ. Άμφισσας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(5) Π.Υ. Λιβαδειάς 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί ΓΎ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες ΓΎ. 27 

(6) Π.Υ. Θήβας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(7) Π.Υ. Οινοφύτων 

Επιπυραγός ΓΎ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί ΓΎ. 1 

Πυρονόμοι-Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(8) ΠΎ. Π/Α Τανάγρας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 42 

(9) Π.Υ. Χαλκίδας 

Επιπυραγός ΓΎ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες ΓΎ. 48 
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10. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Νοτίου Αιγαίου 


(Επιτελείο) 

Πύραρχος ΓΎ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 3 

(1) Π.Υ. Ερμούπολης 

Ανππύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγοί ΓΎ. 3 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβεστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(2) Π.Υ. Ρόδου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός ΓΎ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί ΓΎ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 48 

(3) Π.Υ. Κ/Α Ρόδου 

Επιπυραγός ΓΎ. 1 

Πυραγός ΓΎ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(4) Π.Υ. Κω 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός ΓΎ. 1 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(5) Π.Υ. Κ/Α Κω 

Επιπυραγός ΓΎ. 1 

Πυραγός ΓΎ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Π υρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 35 

11. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Βορείου Αιγαίου 
(Επιτελείο) 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός ΓΎ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες ΓΎ. 3 

(1) Π.Υ. Μυτιλήνης 

Ανππύραρχος ΓΎ. 1 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 27 

(2) Π.Υ. Μύρινας 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός ΓΎ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί ΓΎ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες ΓΎ. 27 

(3) Π.Υ. Χίου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 


Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 

Πυροσβέστες ΓΎ. 27 

(4) Π.Υ. Σάμου 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί ΓΎ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες ΓΎ. 27 

12. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Κρήτης 

Αρχιπύραρχος ΓΎ. 1 

(1) Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηρακλείου 

Αντιπύραρχος ΓΎ. 1 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 5 

Πυραγοί Γ.Υ. 2 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 6 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 100 

Αξιωματικοί Πλοηγοί Κυβερνήτες 5 

Αξιωματικοί Πλοηγοί Μηχανικοί 5 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες Π/Μ 7 

(2) Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 4 

Πυραγοί ΓΎ. 2 

Υποπυραγοί-Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 5 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 100 

(3) Π.Υ. Ρέθυμνου 

Επιπυραγός ΓΎ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 3 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 35 

(4) Π.Υ. Αγίου Νικολάου 

Επιπυραγός ΓΎ. 1 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες ΓΎ. 27 

(5) Π.Υ. Κισσάμου (Καστελλίου) 

Πυραγός Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί ΓΎ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 20 

13. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Ιονίων Νήσων 

(Επιτελείο) 

Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Πυραγός ΓΎ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 3 


(1) Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κέρκυρας 


Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 6 

Πυραγοί ΓΎ. 2 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 6 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες ΓΎ. 94 

Πύραρχος - Πυραγός Υγειονομ. 1 
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(2) Π.Υ. Λευκάδας 
Επιττυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(3) Π.Υ. Αργοστολιού 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

(4) Π.Υ. Ζακύνθου 
Επιπυραγός Γ.Υ. 

Πυραγός Γ.Υ. 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

14. Πυροσβεστική Ακαδημία 
Αρχιπύραρχος Γ.Υ. 

Πύραρχος Γ.Υ. 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 

Επιπυραγοί Γ.Υ. 

Πυραγοί Γ.Υ. 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 

Πύραρχος - Πυραγός Υγειονομικός 
Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί 


1 

Ί 

1 

27 

1 

1 

1 

27 

1 

1 

1 

27 


1 

1 

1 

3 

4 
6 

38 

1 

54. 


15.1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών 


Πύραρχος Γ.Υ. 1 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. „: ? Ί 

Επιπυραγοί Γ.Υ. ' / 2 

Πυραγοί Γ.Υ. ; 4 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 13 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 91 


16.2η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών 


Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγοί Γ.Υ. 1 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 6 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 48 

17.199 Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών 
Πυροσβεστικού Σώματος 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγοί Γ.Υ. 3 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 8 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Πυροσβέστες Γ.Υ. 37 

18. Γενική Αποθήκη Υλικού Πυροσβεστικού Σώματος 

Αντιπύραρχος Γ.Υ. 1 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

Πυραγοί Γ.Υ. 2 

Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γ.Υ. 1 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες- 

Πυροσβέστες Γ.Υ. 3 

19. Τ.Α.Υ.Π.Σ. 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

20. Ε.Τ,Υ.Π.Σ. 

Επιπυραγός Γ.Υ. 1 

21. Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών 

Αντιπύραρχος - Επιπυραγός - Πυραγός 
Υποπυραγός - Ανθυποπυραγός (Τ) 6 

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - 
Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες (Τ) 35 

Άρθρο 2 


Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


